ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 


ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΕ 
ΤΗ, β ΙΟΥΛΙΟΥ 1979 


ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΩΤΟΝ 



ΠΡΑΞΕΙΣ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

Πράξις ύπ’ άρι-3. 96, τής 6ης Ιουλίου 1979 
Περί λήψεως διαφόρων μέτρων έξοικονομήσεως ένεργείας. 

ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΝ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΝ 
Λοτδον ΰττ’ 6ψ ιν: 

1. Τον Νόμον 49/1976 «περί λήψεως μέτρων έξοικονομή- 
σεως ένεργείας». 

2. Την ΰπ’ άριέλ 118/11.7.1975 Πράξιν τοΰ Υπουργικού 
Συμβουλίου, Παράγρ. 2, τήν άναφερομένην εις τάς ώρας λει¬ 
τουργίας των φωτεινών επιγραφών. 

3. Τήν ϋ-’ άρι-9. 16/8.2.1979 Πράξιν τοΰ Υπουργικού 
Συμβουλίου, -αράγρ. 2β καί 2ε, αΐ όποίαι άναφέρονται εις μέ¬ 
τρα περιορισμού τής κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσεως καί εις τον περιορισμόν τών ωρών λει¬ 
τουργίας τών φωτεινών 'έπιγραφών καταστημάτων. 

4. Τήν ύπ’ άρι-ύ. 993/3.4.1979 άπόφασιν τής Οικονομικής 
Επιτροπής παράγρ. 2$, τήν άναφερομένην εις τον περιορι¬ 
σμόν τών ωρών λειτουργίας τών φωτεινών επιγραφών. 

5. Τήν ΰπ’ άρι$. 13680/229/12.4.1979 κοινήν άπόφασιν 
περί περιορισμού τής κυκλοφορίας επιβατικών αυτοκινήτων 
ιδιωτικής χρήσεως. 

6. Τήν ϋπ’ άρι$. 15/6.4.1979 Πράξιν τού Υπουργικού 
Συμβουλίου, «περί εξαιρέσεων έκ τού περιορισμού τής κυκλο¬ 
φορίας τών επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτικής χρήσεως». 

7. Τήν ανάγκην λήψεως προσθέτων μέτρων άποσκοποΰν- 
τω,ν εις τον περιορισμόν καταναλώσεις ένεργείας, αποφασί¬ 
ζει όπως; 

1. Αίί βιομηχανία: τής Χώρας, αί τροφοδοτούμενα! ϋπό 
τής ΔιΕΗ δι’ υψηλής ή μέσης τάσεως. μειώσουν τήν μέσην 
ειδικήν κατανάλωσιν ηλεκτρικής ένεργείας τού. άπό τής δη- 
μοσιεύσεως τής παρούσης μέχρι 31.12.79, χρονικού διαστή¬ 
ματος κατά 5% τουλάχιστον, έν σχέσει προς τήν μέσην ει¬ 
δικήν κατανάλωσιν τοΰ έ'τους 1978. 

Ώς ειδική κατανάλωσις νοείται ή κατανάλωσις ηλεκτρι¬ 
κής ένεργείας, παρεχομένης ύπό τής ΔΕΗ, άνά μονάδα με- 
τρήσεως τής παραγωγής, ήτοι; Τ-ό πηλίκου τής καταναλι- 
σκομένης εντός ενός ώρι-σμένου χρονικού διαστήματος ηλε¬ 
κτρικής ένεργείας διά τής εντός τού αυτού χρονικού δια¬ 
στήματος πραγματοποιούμενης παραγωγής. Αίί ανωτέρω 
βιομηχανία; οφείλουν νά έργάζωνται κα-3 ; ’ έκαστον, μετά τήν 
31.12.1979 τρίμηνον, με μεγίστην μέση-; ειδικήν κατανάλω- 


σιν ισην προς τήν έπιτευχ-ίείσαν άπό τής δημόσιε,ύσεως τής 
παρούσης μέχρι 31.12.1979. 

2. Αί βιομηχανία: τής Χώρας, ασχέτως τάσεως ήλεκτροδο- 
τήσεώς των, αί χρησιμοποιούσα: διά τάς πόσης φότεως ά- 
νάγκας των υγρά καύσιμα πετρελαϊκής προελεύσεως (μα- 
ζοάτ. ντήιζελ, ύγροέρια κλπ.) μειώσουν τήν μέσην ειδικήν 
■κατανάλωσιν τών ανωτέρω υγρών καυσίμων τού, μέχρι 31. 
12.1979 χρονικού διαστήματος, κατά 5% τουλάχιστον, έν σχί¬ 
σει πρός τήν μέσην ειδικήν κατανάλωσιν τού έτους 1978. 
(έφ’ όσον ή ετήσια κατανάλωσις των υπερβαίνει τούς 1.000 
ίτόννους άύροιστικώς. ό'ι’ άπαντα τά είδη, τών χρησιμοποιου- 
ΐμένων υγρών καυσίμων πετρελαϊκής προελεύσεως. 

! Ώς ειδική κατανάλωσις υγρών καυσίμων νοείται ή κα¬ 
τανάλωσές καυσίμων άνά μονάδα μεσρήσεως τής παραγωγή: 
,ήτοι, τό -ηλί'κον τής καταναλισκομένης. έντός ένός ώρι- 
'σμένου χρονικού διαστήματος, συνολικής ποσότητος καυσί¬ 
μων , διά τής έντός τού αυτού χρονικού διαστήματος πραγμα¬ 
τοποιούμενης πα ραγωγής. 

1 ·Α.ί έν /υόγο βιομηχανία: οφείλουν νά έργάζωνται κα-ύ' 
έκαστον, μετά τήν 31.12.79 τρίμηνον, με μεγίστην μέσην 
ειδικήν κατανάλωσιν ισην πρός τήν έπιτευχύίεϊσαν άπό τής 
δημοσιεύσεως τής παρούσης μέχρι 31.12.1979. 

3. Εις τάς περιπτώσεις έκείνας κατά τάς όπο-ίας λόγω 
ίδιομοτφιας τής παραγωγικής διαδικασίας, ή ετέρων ειδικών 
συνθηκών λειτουργίας, δεν είναι δυνατός ό υπολογισμός τής 
ειδικής καταν-χλώσεως, ώς ανωτέρω ώρί:-3·η. δύνατα,ι, δι' 
άποφάσευι-ς τοΰ Υπουργού Βιομηχανίας καί Ένεργείας, κα¬ 
τόπιν γνωμοδοτήσεως τής παρά τώ 'Υπουργείω Βιομηχανίας 
καί Ένεργείας μονίμου Επιτροπής Έξοικονομή σε ως .Ενέρ¬ 
γειας νά καθορίζεται -κοιτά περίπτωσιν ό τρόπος υπολογισμού 
τής ειδικής καταναλώσεως. 

Δέν λαμβάνεται ΰπ’ οψιν κατά τον υπολογισμόν τής ειδι¬ 
κής καταναλώσεως, ή καταναλισκομένη ενέργεια εις εγκατα¬ 
στάσεις προστασίας τού περιβάλλοντος. 

4. Πρός Ιτι περαιτέρω μείωσιν τής ειδικής καταναλώ- 
σεως, αί βιομηχανία: τής Χώρας, περί ών αί παράγραφοι {Ρ 
καί (2) τής παρούσης, ύποχρεούνται όπως άπό 1.1.1980 καί 
έντός χρονικού διαστήματος δύο (2) ετών, πραγματοποιήσουν 
επενδύσεις άποσκοπούσας εις τήν έξοικονόμησιν ένεργείας. 

Τό ύψος τών έν λόγω επενδύσεων δέν δύναται νά υπολείπε¬ 
ται τού 3% τής πρό αποσβέσεων αξίας τού μηχανολογικού 
εξοπλισμού των. 

Εις περίπτωσιν μή πραγματοποιήσεως τών ανωτέρω επεν¬ 
δύσεων, έν δλω ή έν μέρε·. τό προμνησ-δέν πσσοστόν 3% ή τό 
ΰπόλοιπον. ειϊ'σπράττετχι ώς δημόσιον έσοδον. 

Ε’ς τήν αύίτήν ώς άνω ύποχρέωσιν ΰπόκεινται και αι μετά 
τήγ 31.12.1978 έγκαταστα-ύεΐσαι ή έγκαταστα-3-ησόμεναι βιο¬ 
μηχανία: υψηλής ή καί μέσης τάσεως κα-λώς έπισης και αι 
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καταναλίσκουσαι έτησίως ποσότητα υγρών καυσίμων άνω· των 
1.000 τόννων. 

Διά κοινών αποφάσεων τών 'Τπονογών Συντονισμού καί 
Βιομηχανίας καί Ένεργείας, δύναται νά παρατείνεται ή ώς 
άνω ύποχρέωσις πραγματοποιήσεως περαιτέρω επενδύσεων, 
έφ’ όσον· ήθελεν κριθή οτ: παρόστατα: πρός τούτο ανάγκη. 

Προς παρακολούθησιν τής συμμορφώσεις τών βιομηχα¬ 
νιών τής Χώρας πιρός την ανωτέρω ύποχρέωσιν, αί βιομηχα- 
νίαι ύποχρεούνται δπως υποβάλουν έντος τού μηνός ’Γανουαρ’.ου 
τού έ'τους 1980, σχετικόν, επενδυτικόν πρόγραμμα έξοικονο- 
μήσεως ένεργείας εις τό Υπουργείο·/ Βιομηχανίας καί Ένερ- 
γείας. 

Δι’ άποφάσεως τής Νομισματικής Επιτροπής θά καθορι¬ 
στούν τό ύψος καί οι λοιποί όροι χρηματοδοτήσεως τών έν λό¬ 
γω επενδύσεων. 

5. Δι’ αποφάσεων τού Υπουργού Βιομηχανίας καί Ενέρ¬ 
γειας, κατόπιν εΐσηγήσεως τής ΔΕΗ, δύναται νά έπιβάλλε- 
,ται μεταφορά ηλεκτρικών βιομηχανικών φορτίων, έκτος 
περιόδων αιχμών. 

6. Αί βιομηχανία!, αί τροφοδοτούμενα! δι’ {ψηλής ή και 
μέσης τάσεως καθώς έπίσης και αί βιομηχανία!, ασχέτως 
τάσεως ήλεκτροδοτήσεώς των, αί χρησιμοποιούσα! δια τας 
.πάσης ρύσεως άνάγκας των υγρά καύσιμα πετρελαϊκής προε- 
λεύσεως εις ποσότητα άθροιιστικώς άνω τών χιλίων (1.0*00) 
τόννων έτησίως, ϋποχρεούντα; νά τηρούν βιβλία ενεργειακού 
ισοζυγίου. 

ι 7. Αί μετά την 31.12.1978 έγκατασταθεΐσαι ή έγκατα- 
σταθησόμενα: βιομηχανία!, αί τροφοδοτούμενα: ύπό τής ΔΕΗ 
δι·’ υψηλής ή καί μέσης τάσεως. ώς καί αί καταναλίσκουσα: 
ποσότητα υγρών καυσίμων άνω τών χ·λίων (1.000) τόννων 
έτησίως. ύποχοεούνται εις μείωσιν ιής ειδικής καταναλώ· 
σεως ηλεκτρικής ένεργείας καί καυσίμων κατά ποσοστόν Γν? 
τουλάχιστον τής ειδικής καταναλώσ-.ως τού πρώτου έτου; 
λειτουργίας των. 

8. Οι καταναλωταί υγρών καυσίμων διά κεντρικήν θέρ- 
μανσιν ύποχρεοϋνται όπως, άπό τής επομένης χε:υ.ερ·νήσ 
περιόδου, μειώσουν την κατανάλωσιν των κατά ποσοστόν 10% 
τουλάχιστον έν σχέσει μέ την κατανάλωσιν τού προηγουμένου 
έτους. 

1 9. Τά Ξενοδοχεία τής Χώρας και :ά εμπορικά καταστή¬ 

ματα ύποχρεούνται δπως μειοόσουν την μέν διμηνιαίαν κατα- 
νάλωσιν ηλεκτρικής ένεργείας, έν σχέσει προς τά αντίστοι¬ 
χα δίμηνα τού προηγουμένου "έτους κατά 10% τουλάχιστον, 
την δε κατανάλωσιν υγρών καυσίμων έπίσης κατά 10% του¬ 
λάχιστον έν σχέσει προς την κατανάλωσιν τού προηγουμένου 
έτους. 

ΙΌ. Ή ΔΕΗ μελετήση καί είσηγηιθή έντόσ υηνιός άπό τά- 
ισχύος τής παρούσης νέον σύσττν.α τιαολοΥηιεως οικιακού 
.ρεύματος μέ στόχον τη» έπιβάρυνσιν τών υψηλών κλιμάκιο)·/ 
ι'καταναλώσεως. 

11. Άπό τής έκδό τ εωσ άποσάσεως τών κατά τόπονσ Νο¬ 
μαρχών αί ώραι λειτουργίας τών άνά την Χώραν λειτουρ- 
γούντων ποατη,ρίων πωλήσεως ύγσών καυτίαων εις τροχοφό¬ 
ρα καθορίζονται γενικώς άπό 0*7.Οϋ' έως 19.0Ό'. 

Δι’ άποφάσεως τών κατά τόπους Νομαρχών θέλει καθο- 
ρισθή ό αναγκαίος κατά Νόμον άοιθίυ,ός διανυκτερευόντων 
πρατηρίων ώς καί πάσα ετερα λεπτομέρεια. 

12. Άπό τής δημοσιεύσεως τής παρο'σης καί μέχρι 31. 
12.1979. θά πρέπει νά έ'νη καταογηθή ή χοήσ·ς λα»πτήσων 
πυρακτώσεως εις τάς βιομηχανίας, βιοτεχνίας. Γραφεία 
(έκτος ένός έπιτραπεζιου λααπτήιος κατ’ άτοκον) καί π·"'τ: 
φύσεως καταστήματα, άντικαθιστωμένων διά λαμπτήρων φθο- 
ρισμοΰ, έξαιρέσει τών προθηκών τών καταστημάτων ένθα 
δύναται νά τοποθετηθή μόνον εις ποοβολεΐις κατά ποοθόκν-ν 
καί τών βιομηχανιών καί βιοτεχνιών, ένθα απαιτείται έντο¬ 
νος τοπικός φωτισμός μηχανημάτων καί γενικώς θέσεων πα¬ 
ραγωγής πρός έπίτευξιν ακρίβειας εις την παραγωγήν. 


13. Άπό τής δημοσιεύσεως τής παρούσης, διατηρουμένων 
τών έξαιρέσεων τής ύπ’\άριθ·. 18959/ 1'204/δΙ.3.1979 Κοι¬ 
νής Άποφάσεως, αί φωτέιναί έπιγραφαί τών καταστημάτων 
καί αί πάσης φύσεως φωτέιναί διαφημίσεις θά λειτουργούν 
ώ; κάτωθι: 

α. Ή άφή θά πραγματοποιείται καθ’ δλην· την διάρκειαν 
τού έτο-υς ήμ.ίσεαν ώραν μετά την δύσιν τού ήλιου. 

β. Ή σβέσις θά πραγματοποιείται, διά μέν τήν περίοδον 
άπό 1ης ’Ο/.τωβρίου έως 31ης Μαρτίου, τήν ΙΟ'η,ν νυκτερι¬ 
νήν ώραν, διά δε τήν περίοδον άπό 1ης Απριλίου μέχρι 3’0ής 
Σεπτεμβρίου τήν 11ην νυκτερινήν ώραν., 

Ή παράγραφος 2 τής ΰπ’ άριθ. 118/11.7.75 Πράξεως 
τού Υπουργικού Συμβουλίου καταργείται. 

Απαγορεύεται κατά τάς ώρας τής μή λειτουργίας τών 
φωτεινών επιγραφών καί τών φωτεινών διαφημίσεων ό καθ’ 
οίονδήποτε έτερον τρόπον φωτισμός των. 

14. Ή μέχρι σήμερον ΐσχύουσα έκ περιτροπή; κίνησις τών 
οχημάτων (.μονά - ζυγά), τροποποιείται ώς κάτωθι : 

α. Άπό τή; 5ης π.μ. έκαστου Σαββάτου έως τής 5ης π.μ. 
τής έπομένης Δευτέρας άπαγορε'εται έκ περιτροπής (μονά 
- ζυγά) ή κίνησις τών έπιβατικών αυτοκίνητων ιδιωτικής 
χρήσεως. 

5. Από τής 12ης νυκτερινής τού Σαββάτου μέχρι τής 12ης 
νυκτερινής τής Κυριακής απαγορεύεται έκ περιτροπής (μονά 
—ζυγά) ή κίνησις τών αγροτικής καί επαγγελματικής χρή¬ 
σεως φορτηγών οχημάτων κάτω τού I. τόννου. συμπεριλαμβα¬ 
νομένου. Αί λεπτομέριαι έφαρμογής τής παρούσης διατάξεως 
ώς καί αί έξερέσεις έκ τής άνωτέρω άπαγορεύσεως θά καθο- 
ρισθούν δ·ά κοινής Άποφάσεως τών Υπουργών Συντονισμού. 
Βιομηχανίας καί Ένεργείας. Συγκοινωνιών καί Δημοσία; 
Τάξεως. 

15. Εϊσαχθή άπό 1.8.1979 διαφορ'κόν ώράριον προσελεύ- 
σεως καί άποχωρήσεω; τών έργαζομένων εις Δημοσίας Υπη¬ 
ρεσίας, Ν.Π.Δ.Δ., Δημοσίας Επιχειρήσεις καί Όργανι- 
σμούς. Τράπεζας καί Έπινεισήσεις Κοινής Ώφελείας. 

16. Μειωθή ή κατα-νάλωπς ένεργείας (ηλεκτρική ένέργεια 
κ·α! ύγρά καύσιμα), εις τον ευρύτατο·/ κρατικόν τομέα, περι¬ 
λαμβανόμενων καί τών Ένοπλων Δυνάμεων τής Χώρας κατά 
1ο%. έν σχέσει μέ τήν κατανάλωσιν τού έτους 1978. 

17. Όλοκληρωθή έντος ένός μηνος ή τεχνική προετοιμα¬ 
σία τού δελτίου βενζίνης. 

18. Εϊσαχθή δελτίον είς τήν διανομήν πετρελαίου ντήζελ 
διά κεντρικήν θερμανσιν κτιρίων πρός παρακολούθησιν τής 
εις τήν παράγραφον (8) άναφερομένης με·ώσεως τής καταν.α- 
λώσεωσ υγρών καυσίμων. 

19. Αύξηθή κατά 100% τό έφ’ απα.τ πσόσθετον ειδικόν 
τέλος (εισοορά) εισαγωγής επιβατικών αυτοκινήτων ιδιωτι¬ 
κής νσττε-'τ. καί δι·.πλασ·ασθή πεοίπου ό έφ’ άπαξ καταβαλ- 
λόμενος ε’δικός φόρος καταναλώσεως τών αυτοκινήτων. 

20. Άπαγοεενθή ή λειτουργία τών· νυκτερινών κέντρων 
μ,ετά τήν 2αν πσωινήν. 

21. Διά κα·νών αποφάσεων τού Υπουργού Συντονσμού 
καί τών κατά πμρίπτωσιν ή-μοδίων 'Ρπουργών, δημοσιευόμε¬ 
νων δι,ά τής Έφημερίδος τής Κυβερ.νήσεως, ρυθμίζεται πάσα 
άναγικα'α λεπτομέρεια έφαρμογής τής παρούσης. 

22. Τά τυχόν χρήζοντα Νοίαοθεπι,κής ρ.υίθΙμίσεως μέτρα 
τής παρούσης. κυοωθήσονται διά Νόμου. 

23. Οί παιοαβάται τής παρούσης τιμωριοϋνται βάσει τού 
Νότχου 40/1975 «π«ρ: λήψεως μέτρων έξοικονομήτε'ω; ένερ- 
γείας». 

24. Η παρούσα δηαοσιευθή διά τής Έφημερίδος τής Κυ- 
βερνήσεως, 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΙΙ 

Ακριβές άντίγραφον 

Ό Ρραμκατεός τού ’Τιπουργικού Συμβουλίου 
Σ, Κ. ΜΠΑΛΈΑΣ 
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